Heinrich Kempen von Fichtenstam, k. k. Hauptmann im Erzherzog 
Ludwig il. Feld- Artilerie Regiment, gibt Nachricht von dem ihn höchstbetrüben- 
den Hinscheiden seiner innigst geliebten Gattin 


Emilie hempen von Sichlenflam 


Geborne Kral, 


welche am 31 Juli 1855 um 4 Uhr früh in dem 23 Jahre ihres Alters, 
nach kurzen Leiden, seelig in den Herrn entschlief. 


Das Leichenbegängniss findet am 2 d. M. Nachmittag 4 Uhr statt, und wird am Friedhofe 
zu Krakau beerdigt. 

Die heilige Seelenmesse wird den 3 August 1855 um 10 Uhr Vormittag in der St. Barbara 
Kirche zu Krakau gelesen. 


Kraków w drukarni „Czasu“ 1855. 


